Precisione App Trovastud: Risultati Reali su Cartongesso
Quanto sono precise le app trovastud su cartongesso? Risultati di test reali e consigli collaudati per letture affidabili.
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Quanto sono davvero precise le app per trovare i montanti nel muro?

Stai per praticare un foro nel muro e vuoi sapere esattamente dove si trovano i montanti. Hai un'app per trovare i montanti installata sullo smartphone — ma quanto puoi fidarti di essa? Questo articolo analizza la precisione con risultati di test pratici e consigli collaudati.

Scarica Wall Scanner & Metal Detector gratis su iPhone o Android e applica questi consigli sulla precisione.


Cosa misura davvero l'app

Le app smartphone non rilevano il legno direttamente. Rilevano le viti e i chiodi in acciaio ferromagnetico che fissano il cartongesso ai montanti. Il magnetometro del telefono misura le variazioni del campo magnetico causate da questi elementi di fissaggio metallici.

Nelle costruzioni standard con cartongesso da 12,5 mm fissato con viti per cartongesso, le app raggiungono una precisione di ±1–2 cm con la tecnica giusta: movimento lento, calibrazione preliminare e più passate per la conferma.


Fattori che riducono la precisione


	Muoversi troppo velocemente (massimo 3–5 cm/secondo)

	Oggetti metallici vicini (chiavi, orologio, elettrodomestici)

	Cover con magneti — rimuovile prima di scansionare

	Una sola passata — effettua sempre 3 o più passate




Consigli per massimizzare la precisione


	Calibra il magnetometro con un movimento a figura otto prima di scansionare.

	Segna entrambi i bordi del picco del segnale per trovare il centro esatto.

	Conferma verticalmente — un vero montante produrrà un segnale costante a diverse altezze.

	Test di bussatura: suono sordo = montante, suono vuoto = spazio vuoto.

	Misura 40 cm dal primo montante trovato per prevedere il successivo.




Scarica Wall Scanner & Metal Detector gratis sull'App Store o Google Play — gratuito, offline, senza pubblicità.
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